276 Laufräder ballance bicycles 


12” Laufrad - Alu 


« Alu-Rahmen, geschweißt 

«* Hi-ten Unicrown Gabel 

« Hinterrad „Bandbremse“, 

« höhenverstellbarer Lenker und Polstersattel 

« Kinder-Sicherheitsgriffe und kindgerechter Lenker, 
Lenkerprallschutz 

« Steuersatz mit Lenkanschlag rechts / links 

« Seitenständer 

« Kunststofflaufräder mit federnder 
Luftbereifung 12 % x 2 %, 

« Sattelhöhe: ca. 36 - 41 cm, 

« Lenkerhöhe: ca. 56 - 60 cm, 

« Gewicht: ca. 4 kg 


# 610 071.01 alu natur / blau 
# 610 072 01 rot / gelb 


# 610 073 01 blau / gelb VE = 1 Stück 


Nicht geeignet für 
Kinder unter 36 Monaten. 
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12” aluminium balance bike 


° aluminium frame, welded 

« hi-ten unicrown fork 

« rear wheel band brake, 

« height adjustable handlebar and padded saddle 

«  children’s safety grips and handlebar suitable for 
children, handlebar impact protection 

« headset with right / left steering stop 

« side kickstand 

« plastic wheels with springy pneumatic 12 % x 2 
1/4 tyres, 

« saddle height: approx. 36 - 41 cm, 

« handlebar height: approx. 56 - 60 cm, 

« Weight: approx. 4 kg 


# 610 071 01 aluminium / blue 
610 072 01 red / yellow 
# 610 073 01 blue / yellow 


# 


Unit = 1 piece 


Nicht geeignet für 
Kinder unter 24 Monaten. 


12” Laufrad - Hi-ten 


« Stahl-Rahmen mit Trittbrett und tiefem Einstieg 

° Hi-ten Unicrown Gabel, Hinterrad „Bandbremse” 
höhenverstellbarer Lenker mit Sicherheitsgriffen 
Polstersattel mit Tragegriff 

Seitenständer 

« Kunststofflaufräder mit Luftbereifung 12 % x 2 %ı 

« Sattelhöhe: ca. 36 - 41 cm,Lenkerhöhe: ca. 53 - 56 cm 
* Gewicht: 5,2 kg 


# 610 069 01 rot /gelb 
# 610.070 01 blau /gelb VE = 1 Stück 
12” hi-ten balance bike 


« steel frame with footboard and low frame 

« hi-ten unicrown fork, rear wheel band brake, 

« height adjustable handlebar with safety grips 

« padded saddle with carrying handle 

« side kickstand 

« plastic wheels with pneumatic tyres 12 % x 2 1/4 tyres 
saddle height: 36 - 41 cm, handlebar height: 53 - 56 cm 
weight: 5.2 kg 


# 610 069 01 red / yellow 


# 610 070 01 blue / yellow Unit = 1 piece 


www.pointbike.de 


